| 48 j 1° Une cuve contient de l’eau dont la surl'aee ïiliro est AB. 

Sur une même verticale OP se trouvent : 

en O, à 1,20 m au-dessus de AB, l’tnil O d’un observateur; 
en P, à 0,80 m au-dessous de AB, l'œil P d'un poisson. 

A quelle distance le poisson voit-il l'observateur '■ www.ecoles-rdc.net 


2° Le fond de la cuve est un miroir plan horizontal ( '!). 
L’épaisseur de la couche d’eau est 1,20 in. L’observa- 
teur O se regarde dans le miroir CD. 

a) À quelle distance voit-il son imago V 

b) Dans quel sens et de combien se déplace-t- 
elle lorsqu’on fait écouler toute l’eau de la cuve ? 
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